گرارش تعداد ویدئو با رگزاری شده و تعداد بازدید از کل سایت 


از 2024/1/1 الى 2024/1/31 


ردیف زبان تعداد ویدئو | تعداد بازدیدکننده 
1 ان 22 2,920 
2 فارسی 14 1,674 
8 فارسی دری 50 52 
4 آرت 31 1,483 
5 ازو 30 1,401 
6 هقاس 30 1,401 
7 فرانسوی 9 1,006 
8 شو 75 868 
9 ك 0 770 
10 اندو 0 599 
11 سواحلی 10 578 
12 تایلندی 0 574 
13 او 0 568 
E 14‏ 0 504 
15 فولفولده 46 309 


. آمار زبان انگلیسی به علت اینکه صفحه اول در جستحو اینترنت هست» حقیقی نیست‎ ٩ 


۰ تعداد بازدید کنندہ برای کل سایت هر زبان می باشد . 


